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Jednajeie prenumeratorów 


Nr 16 


SOSNOWIEC, dnia 16 kwietnia 1939 roku 


Rok V1 


DODATEK PARAFIALNY 


prasy katolickiej, 


tb à 


Porządek nabożeństw 


w Kościele Parafialnym 
W nieb. Najśw. Marii Panny. 


Niedziela I po Wielkanocy (16 IV). 


g. 6. Prymaria — ks. Łopaciński, nau- 


ka katechizmowa — ks. Dzieniarz. 


g. 8. Msza św. z nauką — ks. Mgr. 
Niedzielski. 

e. 9.20. Msza św, dla szkół — ks. kan. 
Jankowski, nauka — ks. Dzieniarz. 


g. M. Syma — ks. prof. Giebartowski, 
nauka katechizmowa — ks. kan Jankowski. 


g. 12.30-Msza św. — ks. Dzieniarz, nau- 
ka — ks. Łopaciński. 


g. 16. Nieszpory — ks. Dzieniarz. 


1" "Od'g.18 dnia 15.1V do g. 18 dnia 22.UV 


dyżurnym — ks. Dzieniarz, vicedyżurnym 
ks. Łopaciński. 


Kalendarzyk zebrań. 


"Niedziela 16 kwietnia — godz, 
14.80 Zebranie III Zakonu św. 
Dominika — godz. 17 Zebranie Ple- 
narne K'S. Kobiet — godz. 17 Ze- 
branie Plenarne K. S$. Mężów. 


Poniedziałek 17 kwietnia — g. 17 
Zebranie Plenarne K. S, M. Żeńskiej 
— godz. 17 Świetlica K.S. Kobiet. 


Wtorek 18 kwietnia — godz. 19 
Posiedzenie Kierownictwa K. S. M. 
Męskiej. 

Środa 19 kwietnia — godz. 18 
Ćwiczenie W. F. w K. S. M. Żeń- 
skiej. 

Czwartek 20 kwietnia — godz. 17 
Świetlica K.S. Kobiet — g. 17 30-18.30 
Biblioteka Parafialna — g. 19.15 Kurs 
wykształcenia religijnego. 

Piątek 21 kwietnia —godz. 18 Kursy 
śpiewu K. S M. Żeńskiej. 


Sobota 22 kwietnia — g. 17 Zebra- 
nie -Sodalicji Pań. 

Niedziela 23 kwietnia — godz. 10 
Zebranie s$odalicji Panien — g. 17 
Zebranie Straży Honorowej i Serca 


Najśw. P. Jezusa. 


Komunikaty. 


Kierownictwo K. S. Kobiet, przy- 
pomina, że w niedzielę dnia 16 kwie- 
tnia o godz. 8 rano zostanie odpra- 
wiona Msza św. w intencji członkiń, 

Wszystkie członkinie winny przy- 
być na to nabożeństwo. 


do TYGODNIKA „NIEDZIELA” 
Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 


Zarząd Bractwa Żywego Różańca 
przypomina swym członkom, że 
w dniu 16 kwietnia o godz. 6 rano 
zostanie odprawiona Msza św. mie- 
sięczna. 

Wszyscy członkowie winny przy- 
być na to nabożeństwo. 


Niedziela | po Wielkiejnocy. 


Trzykrotnie w dzisiejszej ewan- 
gelii św. zwiastuje co dopiero zmar- 
twychwstały Pan Swym trwożliwym 
uczniom pokój, 

Poprzez wieki i my słyszymy 
bardzo często radosne pozdrowienie 
pokoju. Przy każdej Mszy św., mia- 
nowicie bezpośrednio po złamaniu 
hostii przenajświętszej, życzy wier- 
nym zawsze im życzliwy kapłan po- 
koju, mówiąc uroczyście: „Pax Do- 
mini sit. semper vobiskum* — „Po- 
kój Pański niech będzie zawsze z na- 
mi!“ My jednak tego błogiego pokoju 
w zasadzie nie mamy. 

Nie ma go „Świat mimo dzisiej- 
szego wprost zadziwiającego postępu 
cywilizacji, nie ma go społeczeństwo 
ludzkie mimo nowych ustrojów spo- 
łecznych: ludowego socjalizmu i bez- 
bożnego komunizmu, nie mają go 
państwa opanowane przez faszyzm. 
Otóż tragizm życia obecnego. Czy 
nie można w ogóle znaleźć pokoju 
na tym świecie? 

Czyż razem z wszystkimi posę- 
pnymi ludźmi tego Świata, pokroju 
cynicznego Schopenhauera, mamy so- 
bie i drugim powiedzieć: „Nie warto 
żyć, lepiej zginąć?* O, nie! Jest po- 
kój na świecie; trzeba go tylko 
umieć szukać. 

Pokój to największe szczęście czło- 
wieka na ziemi. Kto ma pokój, ten 
ma wszystko. Ten zaś jest szczęśli- 
wy, któremu wszystko się układa 
według jego życzenia i woli. Taki 
człowiek czuje się szczęśliwy i ma 
stały wewnętrzny pokój. Czy są tacy 
ludzie na świecie? O znajdują się, 
ale jest ich bardzo mało. Więcej 
znajdziesz ich pomiędzy ostatnimi te- 
go świata, niż pomiędzy pierwszymi. 

Nawet nie we wszystkich duszach 
t. zw. pobożnych dostrzeżesz pokoju 
i ciszy. 

„Cóż to za ludzie — pytasz się 
ciekawie — którym wszystko się 
dzieje według ich życzenia?" To ci 
wszyscy, którzy będąc ściśle złącze- 


Apostołem bądź, 
nie tylko czytelnikiem. 


ni z Bogiem zawsze i wszędzie zga- 
dzają się ze świętą wolą Boga. Tacy 
boży ludzie chcą tego wszystkiego, 
co Bóg chce; chcą nawet tego, aby 
Pan ich nawiedzał takimi krzyżami 
i cierpieniami, znając ich niezmierną 
wartość. 

A więc zgadzanie się z wolą Bo- 
żą jest tym nieodzownym warun- 
kiem, pod którym można osiągnąć 
trwały i niczem niezamącony pokój 
wewnętrzny. Tej samej prawdy nau- 
cza także Pismo św., kiedy mówi 
w 30-tym, pełnym radości psalmie: 
„Jakie wielkie mnóstwo słodyczy 
Swej, Panie, którąś zachował dla 
bojących się Ciebie“. 

Najlepiej jednak tłumaczy nam 
warunek pokoju książe tego pokoju, 
Chrystus Pan, swymi programowymi 
słowami: „Uczcie się ode Mnie, żem 
cichy i pokornego serca, a znajdzie- 
cie odpocznienie duszom waszym“ 
Cisi i pokornego serca to właśnie ci, 
którzy nic nie mówią na wszystkie 
krzyże i cierpienie, zgadzając się zu- 
pełnie ze świętą wolą Bożą. . 

A więc poddawajmy się zawsze 
wszechmocny woli Bożej, a błogi 
pokój zapanuje w naszych dotych- 
czas może niespokojnych sercach. 

Proboszcz. 


Kwiecień. 

Miesiąc podźwignięcia życia reli- 
gijnego. Hasło miesięczne: Życie 
z łaski Bożej pełnią życia katolickie- 
go uchwała 66 pkt. 1 i 54 $ 1 o od- 
ważnym wyznawaniu wiary, ofierze 
Mszy św. 59 o pacierzu codziennym 
i wspólnym, rozdział XII o Sakra- 
mentach świętych, uchwała 102 oraz 
112 traktujące o poszanowaniu miejsc 
świętych i o pozdrowieniu chrześci- 
jańskim będą podstawą naszej pracy 
w tym miesiącu. 

Podstawa: Uchwały Synodu. 


66 pkt. 1. Zrzeszenie należące do 
Akcji Katolickiej mają dbać o ura- 
bianiu w swych członkach ducha re- 
ligijnego i apostolskiego. 

Pod względem tego, co postana- 
wiają wspólne programy pracy oraz 
pod względem wspólnych obchodów 
i występów powinny się rządzić du- 
chem braterskiej sołidarności zarówno 
w stosunku do Władz Akcji Kato- 
lickiej, jak i innych organizacyj ka- 
tolickich. 


Zapisujcie się na stałych abonentów „Niedzieli“ z „Dodatkiem Parafialnym“. 
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64. $ 1. Synod Plenarny wzywa 
wiernych, aby nie bacząc na wzglę- 
dy ludzkie, odważnie wyznawali 
wiarę swoją w życiu prywatnym 
i publicznym, szczególnie wtedy, 
gdyby milczenie mogło oznaczać za- 
parcie się wiary albo wywołać 
zgorszenie. 

59. Synod Plenarny wzywa ro- 
dziców i opiekunów, aby pacierz co- 
dziennie odmawiali wspólnie 
z dziećmi. 

84. Chrztu powinno się udzielać 
dzieciom jak najrychlej w kościele 
własnego obrządku. 

90. Dzieci należy dopuszczać do 
pierwszej Komunii św., gdy odpo- 
wiednio do swego rozwoju umysło- 
wego poznały podstawowe prawdy 
wiary, czyli zasadniczo około siód- 
mego roku życia. Biskupi ustalą dla 
swych diecezji sposób odbywania 
pierwszej komunii św. prywatnej 
i uroczystej. Dzieci mają być przy- 
gotowane do pierwszej spowiedzi 
i Komunii św. przez duchowieństwo 
parafialne lub przez nauczycieli re- 
ligii, w myśl przepisów kan. 854 Ko- 
deksu Prawa Kanonicznego. 


91. $ 1. Synod Plenarny zachęca 
wiernych, szczególnie zaś młodzież, 
aby przystępowali do Komunii św. 
często, nawet codziennie. 

98. Zarówno kapłani jak świeccy, 
a zwłaszcza krewni, powinni dbać 
o to, aby osoby zagrożone śmiercią 
z powodu choroby, starości, lub 
ciężkiej operacji chirurgicznej, zosta- 
ły zaopatrzone sakramentami świę- 
tymi, dopóki są zupełnie przytomne. 

97. Osoby obecne na ceremo- 
niach ślubnych powinny zachowy- 
wać się skromnie i z uszanowaniem 
należnym sakramentowi i miejscu 
świętemu. 

99 pkt. 3. Sztandary nie mające 
emblematów religijnych, święcić wo- 
lno tylko za zgodą Biskupa. 

100. Nie wolno poświęcać gma- 
chów, instytucji itp. jeżeli do speł- 
nienia tego aktu zaproszeni zostali 
duchowni akatolicy. Nie wolno po- 
święcać pomników i tablic nie ma- 
jących charakteru religijnego. 

102. Kościoły i inne miejsca 
czci Bożej poświęcone, wierni powin- 
ni uszanować czcią religijną. Osoby 
nieprzyzwoicie ubrane nie mają 
wstępu do kościoła, ani na nabo- 
żeństwa poza kościołem. 

109. Do orszaku pogrzebowego 
nie wolno dopuszczać oficjalnych 
przedstawicieli stowarzyszeń potę- 
pionych przez Kościół, ani sztan- 
darów lub emblematów tych stowa- 
rzyszeń. 

112. Synod Plenarny usilnie 
zaleca wiernym zwyczaj pozdrawia- 
nia chrześcijańskiego: „Niech będzie 


Redaktor: Ks. Teofil Jankowski. 
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pochwalony Jezus Chrystus — Na 
wie.i wieków Amen“. 

118 $ 2. Synod zaleca odmawia- 
nie Różańca św. także w gronie ro- 
dzin i modlitwy „Anioł Pański". 

114. W całym życiu Rzeczpospo- 
litej powinna się skuteczniej zazna- 
czać cześć dla naszych Patronów 
niebieskich, świętych i Błogosławio- 
nych, Wytrwale należy prowadzić 
dawne i nowe procesy beatyfika- 
cyjne i kanonizacyjne. 

128. Starać się należy, aby w każ- 
dej diecezji były domy dla rekole- 
kcyj zamkniętych. 


Związek małżeński zawarli: 


Dnia 10. IV. 39 r. Józef Curlej, 
z Heleną Rokicką. 

Zygmunt Kowalski, 
Bielnik. 

Szczepan Kramarz, z Marianną 
Słaba. 

Władysław Stanuch, z Zofią Sala. 

Stanisław Cypionka, z Heleną 
Tefela. 

Piotr Miraś, z Władysławą Ko- 
nieczkiewicz. 

Czesław _ Jędrusik, 
Kusieja. 


z Anną 


z Leokadią 


Karol Czech, z Bronisławą Kita. « 


Józef Nowak, z Lucyną Włodar- 
czyk. 

Franciszek Gawroński, z Broni- 
sławą Kurzawa. 

Stanisław Toboła, ze Stanisławą 
Kula. 

Paweł Halama, z Marianną Nowak. 

Henryk Przybyłek, z Emilią 
Schmidt. 


Rocznice zaślubin: 


Dnia 18.IV. 89 r. Wacław Odro- 
bina z Cecylią Skowrońską, 

Stanisław Broczkowski z Emilią 
Błaszkiewicz. 

Wacław Pawłowski z Janiną Po- 
litańską. 

Wawrzyniec Klimas z Stanisławą 
Gawłowską. 

Józef Kozieł z Kazimierą Sroka. 

Józef Sałata z Leokadią Gro- 
chalską. 

Stanisław Mamczarski 
Kozłowską. 

Eugeniusz Majos z Władysławą 
Plutecką. 

Władysław Starnawski z Janiną 
Kozieł. 

Eustachiusz Klamka z Leokadią 
Fink. 

Tadeusz Noworolski z Marią Be- 
dnarską. 

Ignacy Janiak z Marianną Pawlak. 

Stefan Malman z Janiną Pankowską. 

Włodzimierz Dudek zHaliną Huras. 

Władysław Czekaj z Martą Ko- 
cińską. 


z Heleną 


— Wydawca: 
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Józef Froncek z Janiną Mroczek. 

Mieczysław Krzanowski z Mari- 
anną Wawros. 
Tadeusz Tyński z Janiną = 
ską. 

Aleksander Karliński z Genowefa 
Wyderka. 

Adam Konieczny z Aurelią Gapską 

Józef Kotkowski z:Natalią-Płonka. 

Mieczysław Zubek z _ Marianną 
Muzg. 

wożkpiia Adamczyk z Janina Krza- 
nowską. 

Antoni Łakonny z Janiną Bł 

Alensander Kaliczak zIreną Musiał 


Rocznice zgonów: -4 


Dnia 16. IV. 39 r. Francisżek Ma- 
tyjas lat 56. 

Dnia 17. IV. 89 r. 
lat 69. 

Dnia 20. IV. 39 r. "Maria z Zy- 
giertów Pachulska lat 26. 


Jan Zurański 


Związek małżeński zamierzają zawrzeć. 


następujące osoby: p 


Józef Klimonda k. ze Starego Siel- 
ca z Marianną Klimczyk Ri Piłsud- 
skiego 1. — zap. 2. 


Chrzest św. przyjęli, stając się 
dziećmi Bożymi: 


Sławomir Ryszard, Swiergula... s 

Bogdan Łój. » 

Zbyszek Roman Czerwiak. 

Andrzej Leszek Kędzierski. 

Irena Helena Kik. 

Ewa Maria Kierowska. ' 

Małgorzata Alicja Socha. *% 

Józef Stanisław Mitos. Ro 

Janusz Witold Dąbrowski. 

Krystyna Zofia Kłapińska. 

Zygmunt Ciepielowski. 

Anna Kazimiera Gardyńska. 

Waldemar Paweł Chrząszcz, 

Barbara Teresa Radejowska, 

Wiesława Gawęda. 

Barbara Gawęda. 

Tadeusz Marian Skalski. '* 

Marek Stanisław Kazimierz. Ta- 
deusz Bojanowski. 

Andrzej Jan Karlik, 


> 8 


Porządek nabożeństw -=> 
w parafii św. Andrzeja Boboli 
na Starym Sosnowcu. 


Niedziela 1. po Wielkiejnocy (16.1V). 

g. 8.30 Msza św. z nauką. — dla szko- 
ły Ne*20. ` 

g. 9 Msza św. z nauką — dla „ij 
Ne 1. 

g. 11. Suma z kazaniem. Biż, 

g. 12.30 Msza św. z nauką. 

g. 15.80 Nieszpory = w kaplicy św 
Andrzeja Boboli ul. Daleka 4a. 


Sekretariat Parafii Wniebowzięcia N. M. P. w Sosnowcu, 


Sesnowieckie Zakłady Gralficune Sp. z 8, o, Sosnowiec, Warszawska 8, tel. 625-98 


